Albrecht; 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Benutzer-Informationen 
CB-Handfunkgerät AE 2100 


Allgemeines: 


Ihr neues Albrecht CB-Handfunkgerät AE 2100,wurde nach dem neuesten Stand der europäischen 
Standards ETS 300 135 und ETS 300 680-1 entwickelt und gefertigt, bietet Ihnen: 


- 40 Kanäle FM nach CEPT-Spezifikationen 

- Kanalwahl mit UP/IDOWN-Tasten 

~ zuschaltbare LED-Kanalanzeige 

- Mikrofonbuchse 2.5 mm nach Amateurfunkstandard, 
zugelassen für beliebige Mikrofone und Signalquellen 

- Anschlußbuchse 3.5 mm für externen Lautsprecher/ Ohrhörer. 

- Stromversorgung über 9 Stück 1.5 V-Batterien oder NiCd-Akkus 

- Ladebuchse für Stecker-Ladegerät 

- hohe Strahlungsleistung durch ca. 1.3 m lange Teleskopantenne 


Bitte lesen Sie diese Informatianeg sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues CB-Funkgerät in Betrieb 
nehmen! 


Lieferumfang u 
Ihr AE 2100 wird ohne Batterien geliefert. Mit seiner eingegebauten Hochleistungs-Telekopantenne ist 


das Handfunkgerät nach dem Einsetzen von 9 Stück Batterien (Mignon = Größe AA ) sofort 
betriebsbereit. 


Optionales Zubehör {nicht im Lieferumfang enthalten) 


3 Steckerladegerät Nr. 7367 zum Aufladen von Nickel-Cadmium-Akkus am 230 V- Stromnetz 

- 9 Stück aufladbare Nickel-Cadmium-Akkus 1.2 V ab 600 mAh Kapazität, (Mignon = AA) 

- Lautsprechermikrofone und Hör-Sprechgarnituren aus dem umfangreicher: Albrecht 
Zubehörprogramm können dank der Amateurfunk-kompatiblen Anschlußtechnik benutzt 
werden. Ihr Fachhändler berät Sie gerne! 


Sicherheits-Hinweise 
Vorsichtmaßnahmen für Träger von Herzschrittmachern 


Ihr AE 2100 hat, bedingt durch seine lange serienmäßige Hochleistungs-Teleskopantenne im 
Vergleich zu anderen CB-Handfunkgeräten mit Aufsteckantennen eine sehr hohe HF- 
Strahlungsleistung. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen sollten, empfehlen wir, daß Sie sich bei 
Ihrem Arzt oder dem Hersteller des Herzschrittmachers über eventuelle Vorsichtsmaßnahmen beim 
Sendebetrieb informieren. Nicht alle Herzschrittmacher-Typen sind gleich einstrahlfest gegenüber 
abgestrahlter Hochfrequenz in unmittelbarer Nähe, was im Sendebetrieb besonders bei 
leistungsstarken Handfunkgeräten wie dem AE 2100 zu Problemen führen könnte. Benutzen Sie das 
AE 2100 nicht, wenn Ihnen Ihr Arzt keine Unbedenklichkeit garantieren kann! Gegebenenfalls 
verwenden Sie bitte eine Aufsteck-Kurzantenne, die prinzipbedingt für eine geringere HF- 
Strahlungsleistung sorgt. 


Rücksichtnahme auf Ihre Umgebung 


Respektieren Sie,bitte, daß viele Menschen aus Sorge um „Elektrosmog“ ihr Hobby als gefährlich 
ansehen könnten und vermeiden Sie, mit der Antenne zu nahe bei anderen Personen zu senden! 


